FILIP SCHWENK 


Absolvent des Eisenbahninstituts 


ist am 4. Oktober 1941 im Alter von 
22 Jahren nach einer langen und schweren 
Krankheit sanft entschlafen. 


Die Beerdigung findet am 6. Oktober 1941 um 15°), Uhr 
im Friedhof an der Rakowicerstr. statt. 


In tiefer Trauer 
die Eltern und Geschwister mit Schwager. 


GOTTESDIENST 


ist am 12. Oktober 1941 in der evangelischen Kirche 
(Burgstr. 62). 


ZAKŁAD POGRZEBOWY 


—— właść. BR. POREBSKA = 
KIER. 


BOL. SZATKOWSKI 


Kraków, ulica Rakowicka L. 3 — Telefon Nr 210-00 


absolwent Instytutu Kolejowego 


przeżywszy lat 22, po długiej a ciężkiej chorobie, opa- 
trzony św. Sakramentem, zasnął w Panu 4 października 


1941 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z sali bocznej domu przedpogrzebowego na 

cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 

w poniedziałek dnia 6 b. m. o godzinie 3'|, po poł., na który-to 
smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


rodzice, rodzeństwo i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w niedzielę w 12 b. m. o godzinie 10'|, rano 
w kościele ewangelickim. 


Drukarnia Związkowa, Kraków, Mikołajska 13. 


l 


1 
D 
i , E = ee e 

i 

| 


